“不 能 没有 的 6 大 高 效 插件 。 
业界 最 爱 用 的 


不 少 动 画师 选择 使 用 Cinema 4D (简称 CAD) R3E(F58] E 
C4D 功能 强大 、 内 建材 质 素 材 库 、 能 与 After Effects MAIER 


此 外 ， 还 有 多 种 插件 辅助 ， 让 动画 师 快 速 做 出 令 人 入 响 的 动画 效果 


== x 
15 215 3 ee OO 业界 受用 的 C4D 插件 
帮 你 快速 提升 工作 效率 ! 


: Forester 植被 生成 


Forester 可 以 让 你 轻 县 的 生成 各 种 榭 木 、 草 、 植 物 以 及 岩石 ， 兹 透 
过 改变 参数 设 定 就 可 以 调整 榭 全 的 疏 密 、 颜 色 以 及 榭 枝 的 粗细 等 等 。 
利用 Forester 你 可 以 很 简单 的 就 创造 


= Forester 


Vee X-Particles 粒子 泻 染 


X-Particles 满足 你 所 有 对 於 粒子 特效 的 需求 ， 透 过 它 你 可 以 完全 控制 粒 
子 的 状态 ， 模 气 包 括 BS OX RAE FAN PH UREA SD MiBMR o 


对 於 3D 动 画师 来 说 ，X-pParticles TUE BAEZ > MAE 3D | 
以 及 电影 侈 作 领 域 中 ，X-Particltes 也 是 相当 重要 且 实 用 的 功能 > und 


ER 


= Turbulence FD ERRE 


Turbulence FD 可 以 让 你 快速 创建 气体 以 及 液体 现象 的 复杂 效果 ， 
透 过 直观 简单 的 流程 ， 就 可 以 将 火 、 业 、 蒸 汽 、 灰 应 、 云 以 及 类 似 效 


果 添 加 到 你 的 场景 之 中 。 此 外 ， 你 还 可 以 利用 Turbulence FD 调整 
液体 的 速度 、 凿 的 密集 度 、 温 度 等 等 。 


ER, 


RealFlow RES 


RealFlow 提供 非常 流 蝎 的 液体 模 气 效果 ， 像 是 雨滴 滴 落 、 水 花 喷 溅 等 效 
果 。 它 不 仅 能 模 气 液体 的 效果 ， 逮 可 以 模 所 颗粒、 弹性 材料 、 粘 性 物体 以 
及 硬 体 的 状态 。 你 可 以 让 不 同 物体 彼此 碰撞 、 相 互 作用 ， 也 可 以 混合 具有 
不 同 特性 的 液体 创造 出 特殊 的 效果 。 

另 一 方面 ，RealFlow 还 可 以 模 氨 液体 受 特定 风速 或 重力 影响 下 的 行为 
瘟 且 太 你 算出 正确 的 运动 轨 趴 ， 创 造 出 跟 真 实 世界 相仿 的 特效 。 


ER 


Ds RealFlow 


De Light Kit Pro EE. Gimme) 


Light Kit Pro 帮 你 打出 最 适合 的 灯光 ， 让 你 像 是 在 现实 世界 的 工作 室 中 
一 样 控制 你 的 3D 灯光 ， 非 常 推荐 给 需要 专业 摄影 级 别 的 灯光 的 动 另 师 。 


Light Kit Pro ES: vr Mi m r A 
7 种 摄影 灯光 — É 


泻 染 开关 


。 120 种 灯光 设置 O) 10) ll 
BD a0 A He pa i co Y A 


Jee Light Kit Pro HERA 


== Snap To Floor Hb 


== Snap To Floor 


— 


gp A > 瘟 提 供 
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(市 价 $3,000) 


想 知道 更 多 C4D 技 巧 ? 
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48 小 时 3D HE 
免费 线 上 课程 体验 


让 业界 大 神 带 你 学 到 会 ! 


